_ ZEITSCHRIFT FÜR 
INGEWANDTE PHYSIK 


HERAUSGEGEBEN VON 


G.JO0OS W. MEISSNER R. VIEWEG 


SIEBENTER BAND 


MIT 734 TEXTABBILDUNGEN 


RINGER-VERLAG . BERLIN / GÖTTINGEN / HEIDELBERG 
UN | 
it 1955 


Inhaltsverzeichnis 


Originalarbeiten 


VerrH, W., Über die lichtelektrischen Eigenschaften von 
aufgedampften Kadmiumsulfidschichten. Mit 6 Text- 
abbildungen ; 

WINKELMANN, A., Über die Aushärtung von. Aluminium- 
Silber- Legierungen i in dünnen Schichten. Mit 7 Text- 
abbildungen 

DOoLEGA, U., H. PFEIFER,u. A. LöscHE, Eine neue e Methode 
zur Ausmessung der Verteilung von Magnetfeldern. 
Mit 1 Textabbildung 

Krevyszıc, E., Schlitzblendenkondensatoren. Ein Beitrag 
zur Praxis der Berechnung von Potentialfeldern. Mit 
5 Textabbildungen : 

Lupwig,E.H., Gesetzmäßigkeiten für den Te in 
Quecksilberdampf- Stromrichtern. Mit 10 Textabbil- 
dungen a 

Bitter, H. u.L. Storm, Untersuchungen über das Strom- 
rauschen von Widerständen. Mit 8 Textabbildungen . 

HERCHENBACH, W., Hochspannungserzeugung durch 
Ladungstransport auf rotierenden Isolatorflächen. 
Mit 12 Mextabbildungen 2 ren 2 ee 

Tuurn, H., Dielektrizitätskonstante und mechanische 
Verluste bei Hochpolymeren. Mit 5 Textabbildungen . 

KIEFER, H. u. B. ZIEGLER, Eine Kombination eines Quarz- 
faden- mit einem Knupsenmanometer zur Bestimmung 
von Dampfdruckkurven organischer Substanzen. Mit 
5 Dextabbildungen nz. ee 2 

SCHULZE, R., Der A x-Effekt. Mit 2 Textabbildungen . . 

SCHLOSSER, E.-G., Ein abgeschirmtes homogenes Magnet- 
feld. Mit 5 Textabbildungen 

Rvst, H. H. u. J. KroHs, Piezoelektrische Kraftmessung. 
Mit 6 Textabbildungen 

BRUNNER, G. u. A. LÖscHE, Gütebestimmung von Quar- 
zen in Parallelresonanz. Mit 7 Textabbildungen . . 

GÜNTHER, K. G., R. JAECKEL u. G. W. ÖETJEN, Gasströ- 
mungen hoher Unterschallgeschwindigkeit durch kurze 
Rohre im Druckbereich zwischen 10? und 10 Torr. 
Mit 11 Textabbildungen . ..... 


WEIDNER, J., Über eine Verfeinerung der Theorie der Aus- 
breitung langer elektrischer Wellen um die Erde. Mit 
Drloxtabbildungene, Wa ee 

GAsT, Th., Demonstrationen zum zähelastischen Verhalten 
hochpolymerer Stoffe. Mit 7 Textabbildungen . 

EuULER, J., Über die Meßgenauigkeit von. Teilstrahlungs- 
pyrometern in der Mired-Skala. Mit 2 Textabbildungen 

RıscHz, E. A., Rektifikation idealer Dreistoffgemische 
unter der Voraussetzung, daß der Widerstand des Stoff- 
austausches allein auf der Flüssigkeitsseite liegt. Mit 
Aslestabbildungen ey ra SE 

WEBER, W., Die Temperaturabhängigkeit der Viskosität 
des Wassers zwischen 0° und 40°C. s 

HOFFMANN, F. u. U. ScHLEY, Zur Me 0: geringer 
Strahlungsleistungen mit Thermoelementen. Mit 
8 Textabbilldungen =, eur... u. 

Schutt, H., Empfindlichkeit und Einstellzeit: gasgefüll- 


A N EN Fr TA YET ee 


ee ee 


ter thermoelektrischer Strahlungsempfänger. Mit 
Dalextabbildungen re 
Kxnaver, W., Bandgenerator mit Feldausgleich. Mit 


15 Textabbildungen Ben U ARE 

Kruse, W. u. 8. WEBER, Über das Verhalten von Vaku- 
um- "Photozellen bei Bestrahlung mit Lichtimpulsen. 
Na@grleswabbildungen..| 2... „ warn sta, 


FÜNFER, E. u. F. Rösster, Untersuchung ne Pulverver- 
brennung in einer Druckbombe mit dem Spektro- 
oszillographen. Mit 9 Textabbildungen. ..... . 

ScHMmiTz, W. u. R. Gross, Rotationsvorgänge in Ultra- 

®°  schallinterferenzfeldern. Mit 9 Textabbildungen . 

ScHurz, A. K., Über eine Meßmethode zur Bestimmung 
der Ultraschallgeschwindigkeit von flüssigen und 
festen Substanzen in einem weiten Temperaturbereich. 
Mit 5 Textabbildungen 


en 0 Wen Te ee Te 


90 
96 


WiITT&e, H., Zur Korrektur der elementar ermittelten 
Eigenbiegeschw ingungsfrequenzen zylindrischer Stäbe. 
Mit 1.Textabbildung Ze 2 GR 

SCHÄFER, O., u. H. Schutt, Ein Beitrag zur Theorie des 
zweiohrigen Hörens. Mit 8 Textabbildungen . . 

SCHRÖDER, M., Messungen von Dielektrizitätskonstanten 
durch Aufspaltung entarteter Eigenfrequenzen. Mit 
4. "Textabbildungon ee. 2 a res 


HERRMANN, H., Optische N en an Glas- 
es Verbindungen bei höheren Temperaturen. Mit 

5 Textabbildungen EEE EEE: 
WASSERRAB, Th., Die positive Säule bei veränderlichem 
Entladungsstrom. Mit 2 Textabbildungen . ... . . 
EsPRESTER, A.,u. A. Have, Der Einfluß der Inhomogeni- 
tät eines Plasmas auf seine en Mit 

3 TextabbildungenWer a 


Herz, C. H., Prüfmethode zum wurden von Poren in 
Lackschichten und anderen isolierenden Folien. Mit 
5-Textabbildunpeng ee ee 
Kol Über den elektrischen Durchschlag i in 
Luft bei kleinen und mittleren Überspannungen. Mit 
13 Textabbldungen TH RER a 
SEEFELDNER, W., Ein fremdgesteuertes "Zeitbasisgerät 
für Oszillographen. Mit 1 Textabbildung. ...... 
TıerscH, H., u. A. Boczek, Ein Beitrag zur Ultraschall- 
bildwandlung auf thermischen Wege. Mit 6 Text- 
abbildungen ar Se SE re We VRR 
NÖLLER, H.-G., Die physikalischen Vorgänge i in Diffusions- 
und Dampistrahl- Pumpen. I. Die Strömungseigen- 
schaften des Treibstrahles und die Vorvakuumfestig- 
keit.» Mit-15.Textabbildungen. 2 2. men 
NÖLLER, H.-G., Die physikalischen Vorgänge in Diffusions- 
und Dampfstrahl-Pumpen. II. Die Durchmischung 
von Luft und Treibdampf und die Sauggeschwin- 
digkeit. Mit 4 Textabbildungen ..... !... 
KUTSCHER, H., Die physikalischen Vorgänge in Diffu- 
sions- und Dampfstrahl-Pumpen. III. Vergleich von 
beobachteten und theoretisch ermittelten Strömungs- 
bildern. Mit 4 Textabbildungen. ......... 
KUTscHER, H,, Die physikalischen Vorgänge in Diffusions- 
und Dampfstrahl-Pumpen. IV. Eine Methode zur 
Druckmessung in UÜberschall-Dampfströmungen bei 
niedrigen Drucken, ihre Ergebnisse und ihr Vergleich 
mit den Strömungsbildern. Mit 14 Textabbildungen 
HERLET, A., Bemerkung zur Temperaturabhängigkeit des 
Sperrstromes bei p-i-n-Gleichrichtern. Mit 4 Text- 
abbildungen 22... 2, U ve Re re 


GROSCHWITZ, E., Zum theoretischen Tan 
zienten. von-Halbleitern "re sera, 
KRÖNER, E., Die inneren Spannungen und der Inkompati- 
bilitätstensor in der Elastizitätstheorie. Mit 4 Text- 
abbildungen u Be I a EEE F 
RIEDEL, O., Strom und Spannung des Kernkonverters. 
Mit 8 Textabbildungen . u ee ET 
KrLums, H. u. G. Mıx, Über eine kontinuierliche WILSON- 
kammer mit Maschinenkühlung. Mit 2 Textabbil- 
dungen 
HÜBNER, H.-J., Messung der Oberflächentemperatur von 
Gläsern, die durch Strahlung erhitzt werden. Mit 
62-Testabbildungenee rn 2 Eee 


GROSCHWITZ, E., Zum theoretischen Temperaturkoeffi- 
zienten eines Flächentransistors. . . . 2 2 2 2... 
Reiner, L., Magnetische Untersuchungen über innere 
Spannungen in plastisch gedehntem Kohlenstoffstahl. 
Mit 4 Textabbildungen 
SCHUMANN, W.O., Der Einfluß des Erdmagnetfeldes auf 
die Ausbreitung elektrischer Längstwellen. Mit 2 Text- 
abbildungen 
STÄBLEIN, H.-G., Bemerkungen zur Ausbreitung langwel- 
liger Blitzsignale um die Erde. Mit 2 Textabbildungen 


DE ee ar. ee: 


Eee, u.a. fe: Yet ei a near en nee FE Is 


a eye, Late nallıın Wil Bea 0, An 


218 


225 


284 


290 ° 


HI cREL, K., Molekülorientierung und Eigenspannungen 
in gespritzten Polystyrolteilen. Mit 6 Textabbildungen. 
t, H., Eine Methode zur Bestimmung von Linien- 
versetzungen bei Anwendung des TOLANSKY- Verfah- 
rensim Auflicht. Mit 2 Textabbildungen. .. . . . 
INKELMANN, A., Über die Temperaturerhöhung der Ob- 
jekte im Elektronenstrahl. (Zur Frage der Aushärtung 
in dünner Schicht.) Mit 1 Textabbildung. .... . 
REICHARDT, M., Untersuchungen an Quecksilberdiffu- 
‚sionspumpen aus Glas (ILL. Teil). Mit 5 Textabbil- 
OHNED, 2 ER ke ee Ba RER PERL Se Nee 
Smitz, F. u. J. ZÄHRINGER, Ein Massenspektrometer für.” 
kleinste Gasmengen. Mit 6 Textabbildungen . . 2 
JAH, H., Die Messung des zeitlichen Verlaufes der Dosis- 
leistung an. Röntgenimpulsanlagen mit dem Szintil- 
lationstähler. Mit 8 Textabbildungen . ...... 
HAUK, V.u. J., DEBYE-SCHERRER-Interferenzen bei BRAGG- 
Winkel um 85°. Mit 6 Textabbildungen. ..... . 
Herwıc, G. u. H. Könsg, Über die Herstellung von 
lichtempfindlichen Cadmiumsulfidschichten durch 
Kathodenzerstäubung. Mit 1 Textabbildung . . . 
THews, G.u. D. LÜüßBers, Ein schnellregistrierendes Ab- 
serptionsspektralphotometer. Mit 5 Textabbildungen 
REIMER, L.,, Magnetische Untersuchungen über die 
Orientierungs- und Amplitudenverteilung innerer 
Spannungen in plastisch gedehnten Metallen. Mit 
tabbildungenmat ee ar uns 
Bas, E., Die Bolzen-Kathode. Eine indirekte geheizte 
Wolframkathode für Elektronenkanonen. Mit 12 Text- 
abbildungen 
ANDERssonN, N. E. u. C.H. HERTZ, Positive Spitzenent- 
ladung als Hygrometer geringer Trägheit. Mit 5 Text- 
abbildungen 
| Kxoor, E., Der Stromanstiegin Gastrioden und -tetroden. 


Be Be ae re 0 ee 


Beonlextabbildungen „u... 2... 2. Sa ne 2. 
Kuss, E., Hochdruckuntersuchungen III: Die Viskosität 
von komprimierten Flüssigkeiten. Mit 7 Textabbil- 
dungen 
Brücke, E. u. G. Schimmer, Über die Härte der Glas- 
oberfläche. Mit 16 Textabbildungen . 
KAUER, E., Verspiegelung von Röntgenspektrometer- 
kristallen. Mit 3 Textabbildungen.. .. . . 
H£vsz, O., Eine neue Röntgenröhre hoher Leistung 
mit rotierender, wassergekühlter Membrananode für 
) strahlenbiologische Untersuchungen. Mit 1 Text- 
I ee nn 
 PreiıFrer, H., Über den Einfluß einer Inhomogenität des 
Hochfrequenzfeldes bei der magnetischen Kernreso- 
DE er 
BRENNER, R.. Zur Theorie der Ne£ruschen „Zipfel- 
mützen‘‘ und der Koerzitivkraft des ‚‚Schlauch- 
ziehens‘“‘. Mit 3 Textabbildungen 
SCHNEIDER, H., Untersuchungen an C mit dem 
Szintillationszähler. Mit 7 Textabbildungen . . . 
SCHNEIDER, H., Ein tragbares Szintillationsgerät für An- 
wendungen i in der Geologie. Mit 3 Textabbildungen . 
EHRENBERC, H.Fr., J. Gxiss u. R. TAvBert, Ein 
Massenspektrometer hoher Genauigkeit für Blei-Iso- 
tope. Mit 7 Textabbildungen . . . . . 
Hunmsach, W., Über die für ein Synchrotron mit starker 
Fokussierung erforderliche Justiergenauigkeit. Mit 
1 Textabbildung EEE 
Braun, W., Zur radiographischen und radiometrischen 
Oberflächen- Analyse von Leichtmetall-Legierungen. 
Air loxtapbildungen? 2. sera. ln nun. ae 
Reıss, K.H., Die Lichtemission von Hochvakuumsgas- 
entladungen. Mit 8 Textabbildungen . 


Be een ee Fear. 


AERO # er 


A ar 


Inhaltsverzeichnis 


291 


294 


296 


Verte, W., Energieverteilung der Elektronen in raum- 
ladungsbeschwerten Elektronenströmen. Teil I. Mit 
T Textabbildungenn ar er 
BERTHOLD, R.,, Neue Hilfsmittel der Röntgen-Inter- 
ferenzmessung mit Zählrohr-Goniometer. Mit 10 Text- 
an Dil UN gan Re 
JANNER, K., S. MaGun u. E. ScHoPrer, Hochspannungs- 
generator nach VAN DE GRAFF mit flüssigem Ladungs- 
transportmittel. Mit 5 Textabbildungen ..... . 


Möxcn, E. u. R. JırA, Studie zur Photoplastizität von 
Celluloid am Rohr unter Innendruck. Mit 3 Text- 
BERNAUN SO I ann 

MEISSNER, W. u. R. Dort, Höchstempfindliches Panzer- 
galvanometer. Mit 6 Textabbildungen . . . 

Trost, A.: Einfluß der geometrischen Größen und der 
Zeitkonstanten auf die Genauigkeit von Röntgen- 
interferenzmessungen mit einem Zählrohr — Gonio- 
meter. Mit 9 Textabbildungen . . . Rn 

BORTTCHER, A., G. Haase u. H. TreureL: Untersu- 
chungen über die Strukturen und die Strukturumwand- 
lungen der Sulfide und Selenide des Silbers und des 
Kupfers. Mit 9 Textabbildungen . .. . 2.2.2... 


HADDENHOoRST, H.-G. Durchgang von elektromagne- 
tischen Wellen durch inhomogene Schichten. Mit 
ISSlextabbilduingenen ep Eee: 

WIESNER, R.u. E. GROSCHWITZ, Zur Temperaturabhängig- 
keit des Photostromes in pn-Übergängen. Mit 1 Text- 
EN OHLENTNEE I a ee ee 

Wırpe, H., Messungen über reversible Permeabilität und 
ihre theoretische Deutung. Mit 14 Textabbildungen . ! 

Borz, G., Die Resonanzüberhöhung von Ultraschallquar- 
zen. Mit1 Textabbildung. 


Rıack#, H. H., Die polarisstionsopfische zn ab 
Hauptspannungen an der lastfreien Oberfläche räum- 
licher Modelle nach dem Einschluß-Umschmelz-Verfah- 
ren Mit 9’ Textabbildungen "2. 2... 


BAarDöcz, A., Untersuchungen über Pernaellen für Spek- 
tralanalyse. X. Neuartige Hochspannungs-Funkenlicht- 
quelle mit mechanischer Steuerung. Mit 13 Textabbil- 
UNO CT N A. 

Braun, W., Röntgen-Reflexions-Radiographie. 
8-Textabbildungen” . . 2. 2, 

HosEMANN, R., Eine neue Strich-Feinfokus-Röntgenröhre. 
Mit 5 Textabbildungen 

WEYERER, H., Ein Vakuum-Thermostat für Röntgenfein- 
strukturkammern. Mit 3 Textabbildungen { 

CLAus, B. Ei Kreiselkugelmühle. Mit 3 Textabbildungen. 5: 


437 


443 


446 


516 


RE ee 


Hess, E. u. W. Tromas: Eine Mikrogrammwaage mit 
uberuns Mit 3 Textabbildungen. ..... 559 
KELLER, M. u.M. Proz, Sichtbarmachung von Röntgen- 
bildern mittels einer auf Röntgenstrahlen ansprechen- 
den Fernsehaufnahmeröhre. Mit 10 Textabbildungen . 562 


HuRzatanı, R. u. H. SCHELLHORN, Eine Zerstäuber- 


ee von Gastrioden und tetroden. Mit 19 Text. 

abbDildungen ss ae er 
RIEHL, N., Lichtbogen hoher Leuchtdichte mit Thorium- 

oxyd als Anode. Mit 1 Textabbildung . 


WEINARD, J., Aufbau eines kombinierten Gitterspektro- 
graphen hoher Dispersion. Mit 8 Textabbildungen . . 5 

BALACHANDRAN, M., Messungen der Dielektrizitätskon- 
stanten und des Verlustwinkels von Baumaterialen. 
Mit 8 Textabbildungen 


OR en ARE Par} 


Berichte umseitig ! 


IV 


Inhaltsverzeichnis 


Berichte 


RAETHER, H.: Die Elektronenlawine undihre Entwicklung 50 


in die selbständige Entladung. Mit 20 Textabbildungen 
HERLET, A.u.E. SpEnKe: Gleichrichter mit p-i-n- bzw. 
p-s-n-Struktur unter Gleichstrombelastung (I). Mit 
4 Textabbildungen 
HERLET, A.u. E. Spen&e: Gleichrichter mit p-i-n- bzw. 
p-s-n-Struktur unter Gleichstrombelastung (II). Mit 
11 Textabbildungen 
HERLET, A. u. E. Spen&e: Gleichrichter mit 9 i-n- bzw. 
p-s-n-Struktur unter Gleichstrombelastung (Schluß). 
Mit,1S Dextabbiidungenn = SE 195 
FiscHEr, A.: Elektrolumineszenz. Mit 8 Textabbildungen 258 


Kıuse, W.: Stand der lichtelektrischen Forschung. Mit 


99 


149 


B 6 Bewerte aihe GT omn Ten as 


8.Textabbildungen tr se. ze ee 302 
DAÄLLENBAcCH, W.: Starke Fokussierung bei Beschleu- 
nigern. Mit 5 Textabbildungen. ....... . 344 


Buchbesprechungen 


Pr Er SER Ti 


Verzeichnis der Originalarbeiten und zusammenfassende Berichte, geordnet nach Sachgebieten 


Amtorenverzeichnis.,. | Er 


De I et 


KERSTEN, M.: Reversible undirreversible Magnetisierungs- t 
änderungen längs der Hystereseschleife. Mit 18 Text- 


BRENNER, R.: Ergebnisse und Probleme der quantitativen 


abbildungen N 177er Be BR 
"ArNoLD, R.: Neuere Untersuchungen an Graphit. Mit 
6 Textabbildungen N mE Sr er 45 


Theorie der Koerzitivkraft. Mit2 Textabbildungen . 49 
Cox, W.M.: Studien zum Mechanismus von elektrischen 
Drahtexplosionen (Metallniederschläge und Stoßwel- | 
len).- Mit 215Textabbilgungen ee nu u 53 
ARENDT, P.R.: Amerikanische Entwicklungen in der | 
Reaktor-Technik nach dem Stand der Veröffenti- 
chungen von 1954. Mit 22 Textabbildungen 593 
Personalien | 
KRÖNERT, J.: Paul Gmelin 70 Jahre. . ....... 555. 


. 107, 163, 195, 263, 311, 360, 407, 460, 508, 555, 606 
. 609 
511 


RN ei 


“00. tee TE ee Te re Va ee Fee ra ee Le er Ya > „8, 


Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, 


einzelne Beiträge oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen. 


Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg. Printed in Germany. 


